POURQUOI 6 ? 


Géròme Taillandier 


Je dois à Matthieu Calloc'h la découverte de ce 
problème très excitant, grâce à la question insistante 
qu'il me donna à entendre : « Pourquoi 6 ? » 


Definissons le nombre x par la relation 


n — = K. 


Nous sommes en 50 000 BCE et Sapiens connait depuis dejă 
longtemps l’octaëteris de Venus, ce qui lui permet de se 
reperer dans le temps. 


Grâce à cette octaăteris, le rapport 8/5 est découvert, et prend 
le nom de q, le nombre d'or. 


Après quelques années de travail, les mathématiciens locaux 
finissent par s'apercevoir que la relation qui definit ò est 


02-0-1=0. 
Plutôt que de chercher à résoudre cette équation, connue en 
Mésopotamie depuis sans doute 2000 BCE, nous allons la 
réécrire 
P=1+4 
Ce qui nous permet d’avoir autant de décimales que nous le 
souhaitons pour $. 


Puis les Ancétres se trouverent confrontés a un autre 
probleme, qu'ils connaissaient sans doute depuis au moins 
10000 ans, mais sans doute bien plus, la définition du 
Zodiaque, comme division du nombre 360 par 12. Voyez 
l'article séminal de Howard D. Jones sur le sujet. 


Ce problème est distinct du précédent ! 
Mais il implique le nombre 12, ou 6 sous une forme plus brève. 


ll nous vient alors une idee saugrenue : que se passe-t-il si nous 
divisons le cercle de l’écliptique en 12, ou en 6 pour rester 
simple ? 


Une façon élégante d'y parvenir est de définir un cercle de 
DIAMETRE = 1, et de définir la partition en trois du demi-cercle 
par un angle que nous définirons comme 1/3. 


m est DEFINI par cette relation ! 


Nous allons relier entre eux ces deux problèmes par la relation 


T- b° =K. 
Nous savons que 


b° = 1 +0. 


Nous avons alors DEUX relations : 


K=n-—0-1 

¢-b-1=0, 

n- q? =n- o- 1, dont la condition est que 
02-0-1=0. 


Ainsi la condition pour éliminer x est que q soit le Nombre 
d'Or. 


ll en résulte que x est égal a 0,5236, la coudée égyptienne. 


Le NOMBRE qui definit la coudee égyptienne est indépendant 
du système de mesure utilisé. 
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On appelle 
pyramidion de Khéops 


une pyramide à base 
carrée 


de côté 157 
et de hauteur 100 


*Soit un carré de centre O et de 
périmètre P. 

*Centrons sur ce carré un 
cercle de périmètre = P. 


Soit R le rayon de ce cercle. 


*Relevons en O le rayon R du 
cercle : 


La pyramide ainsi définie sur le 
carré par ce rayon R élevé en O 


définit le 


pyramidion de Khéops 


Soit un 
Pyramidion de Khéops 


De hauteur = 1. 


*La surface du pyramidion divisée par 
la surface de la base est égale à 


b 


*Le demi-périmètre de la base divisé 
par la surface de la pyramide est égal à 


TU 


cercle de DIAMETRE = 1 


périmètre = PI 
diviser PI par 6: 
PI/6 = 5236, 


celle-ci est un INVAR 
de la Nature des nombr 


La coudée égyptienne permet de définir la Rose du Parfait Silence 


n — à = 0,5236 


0,5236 : coudée égyptienne en metre 
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